Inż. JULIUSZ 


ZIEBORAK 


długoletni ion Rady Nadzorczej Spoldzielni „Pomiar“ 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 18 listopada 1949 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 

dnia 22 listopada b. r. o godzinie 10 rano w kościele na cmentarzu 

rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym za- 
wiadamiają: 


Koledzy Spółdzielni Pracy Mierniczej „Pomiar“ 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 


KAROLA WAGI 
obecnie JADWIGA WAGA M-62946- Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL. 552-05 


